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Hacía un día maravilloso en la isla de Sodor. El sol brillaba con intensidad. Thomas y Percy disfrutaban de un paseo por el campo. Su vapor flotaba esponjoso y blanco hacia el despejado cielo.

De repente, cuando giraron en una curva, Thomas y Percy se quedaron sin aliento. ¡Un humo negro apareció por el horizonte! Avanzaron a toda velocidad para averiguar qué ocurría.
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¡Sonaron las campanas! ¡Las sirenas se oían por doquier! El viejo cobertizo de una granja estaba en llamas. El fuego chispeaba y resplandecía en el cielo. Thomas y Percy, deseosos de ayudar, dejaron que los bomberos y los mozos del campo llenaran cubos con el agua de sus cisternas.

—¡Tenemos que apagar el fuego! —dijo Sir Topham Hatt.

—¡Haremos todo lo que podamos! —contestó Thomas.
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Pero el fuego era cada vez más intenso, y a las locomotoras casi no les quedaba agua. De pronto, llegó una nueva locomotora, Belle. Era grande y azul. Su campanilla de latón se mecía y sonaba.

—¡Amortiguadores arriba, Belle! —gritó Sir Topham Hatt—. ¡Necesitamos tu agua!

El agua salió disparada de dos caños situados sobre las cisternas de Belle.

Las llamas crepitaron, crujieron y… se apagaron.
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